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XYZ  Componenten  der  ausseren  Kraft,  die  zum  Poten- Seite
tiale V gehort.

),     (214) 374

abgekurzte Wiedergabe der Euler'schen Grleichungen.

o

Jb^ = 0,                        (215)375

o

Bedingung   fur   die   wirbelfreie  Bewegung;   das  Integral
erstreckt sich auf eine beliebige geschlossene Curve.

cp  Greschwindigkeitspotential,   nur  fiir   wirbelfreie  Be-
wegung verwendbar.

iti der Wirbelvektor.

to=:curlti                              (219) 380

abgektirzte Wiedergabe der vorigen Gleickung.

|!| + |!| + ^| = 0                (220)381

fix*   '   c1^2    '   oz?                                          v      J

Continldtatsbedingung fur die wirbelfreie Bewegung.

y^D2 + F + j) = C;                      (225)383

allgeineines Integral der Euler'schen Gleichungen fiir
die gtationare wirbelfreie Bewegung, C eine Constante, die
sowohl von der Zeit als vom Orte unabhangig ist.

(226)888

Geschwindigkeitspotential fur die Stromung urn eine Kugel?
Q der Kugelhalbmesser, r die Entfernung vom Kugelmittel-
punkt, a Greschwindigkeit der Stromung in grosser Ent-
fernung von der Kugel (parallel zur Z-Axe).